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LEOPOLD FURMANSKI 


MAJSTER STOLARSKI 


przeżywszy lat 56, opatrzony św. Sakramentami w dniu 24 b. m. przeniósł 
się do wieczności. 
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W żalu pogrążona żona z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publi- 
czność na wyprowadzenie zwłok w d. 26 b. m. o godz. 3 po południu z ulicy 
Grodzkiej Nr. 74. wprost na cmentarz; oraż na NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 
odbyć się mające w dniu I. Marca o godz. IO rano w Kościele XX. Karmelitów. 


W drekarni W. Korneckiego w Krakowie. - 


